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MEDİCANA HASTANELERİ GENEL MÜDÜRÜ VAHAP DOĞAN İLÇEMİZİ ZİYARET 
ETTİ 


Medicana Hastaneleri Genel Müdürü Vahap Doğan 10 Mayıs 2012 günü İlçemiz Belediye 
Başkanı Özgür Özdemir'i ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada “Ülkemizde son zamanlarda 
yaşanan sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar hepimizi çok üzüyor. Sağlık hizmetinde yapılan 
hizmetler kamu hizmetidir. Sağlık hizmeti devletin var olma nedenidir. Eğer devletin vermesi 
gereken sağlık hizmetleri engelleniyorsa bu bizim hizmetimizi yani sağlık çalışanlarının 
yapacağı hizmetleri engeller. Bizler insan odaklı çalışan kurumlarız. Bu anlamda doktorun 
yozlaştırıldığı, sağlık çalışanların yozlaştırıldığı, kişilerin tercihlerine bırakıldığı, acil servislerin 
dağıtıldığı, araçlara zarar verildiği bir ortamda nasıl hizmet vermemiz gerekiyor. Sağlık 
Bakanlığının son dönemde yaptırdığı güvenlik hizmetlerini artırmak bence bunlar çözüm değil. 
İnsanların mesleğine kariyerlerine ve mesleklerini icra ederken bilgilerine saygı gösterilmeli. 
İnsanlarımız sağlık kuruluşlarına bir şiddet uyguluyorlar. En basit olarak ambulans hizmeti 
almada, hasta sırası, poliklinik hizmetleri alınması sırasında, ağır baskılar uyguluyorlar. 


Bunların en kısa sürede uyarılması, cezai şartlarının artması, suçlulara yönelik yeni cezaların 
konulması gerekir. 


Son olarak şunları söylemek istiyorum: İlk önce vatandaşlarımızın bilinçlenmesi gerekir. Ayrıca 
bir uzman doktor kolay yetişmiyor. Şu an yasada hekim seçme, hastane seçme özgürlüğü var. 
Eğer doktorunu beğenmiyorsan bir başka doktora git. Hastaneyi beğenmiyorsan bir başka 
hastaneye git ama bir sağlık çalışanına sen benim hastama iyi bakmadın, diyerek şiddet 
uygulamak insanlık dışı bir olayıdır.” dedi. 


Belediye Başkanı Özgür Özdemir Medicana Hastaneleri Genel Müdürü Vahap Doğan'ın yaptığı 
bu ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadığını 
belirtti. 


Ziyarette, Medicana Hastaneleri Kurumsal Pazarlama Yöneticisi Bengü Binici, Başhemşire 
Yardımcısı Zekiye Osmanlıoğlu, Lojistik Hizmetler Yöneticisi Sezgin Koçak ve Anestezi 
Teknisyeni Fevzi Torun da hazır bulundular. 


file:/F:/Z Haber ve etkinlikler/YUKLE/2012.05.10 Medicana Müdürü İlçemizi ziyaret/haber.htm 


1/3 


29.09.2022 15:20 MEDİCANA HASTANELERİ GENEL MÜDÜR 


file:/F:/Z Haber ve etkinlikler/YUKLE/2012.05.10 Medicana Müdürü İlçemizi ziyaret/haber.htm 213 


29.09.2022 15:20 MEDİCANA HASTANELERİ GENEL MÜDÜR 


file:/F:/z Haber ve etkinlikler/YUKLE/2012.05.10 Medicana Müdürü İlçemizi ziyaret/haber.htm 3/3 


